Arbitro: 


Quarto Arbitro: 
Inspetor: 
Quinto Arbitro: 


VAR: 
AVARZ: 


12 Fabio 

Samuel 
André 

Nonato 

PH GANSO 
German Cano 
Jhon Arias 
Manoel 

Nino 


Caio Paulista 
1 Marcos Felipe 
Wellington 
Pineida 
Michel Araujo 
Nathan 

Cris Silva 
Marrony 
Willian 

Yago Felipe 
David Duarte 
Martinelli 


52 Felipe Melo 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 
Início 1º Tempo: 
Término do 1º Tempo: 
Resultado do 1º Tempo: 1 X 1 


Relação de Jogadores 
Ne] Apelido Nome Completo Ne] Apelido Nome Completo 


Matheus Ma ... 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Copa do Brasil - Profissional/2022 Rodada: 
Jogo: Fluminense / RJ X Corinthians / SP 
Data: 24/08/2022 Horário: 19:30 Estádio: Jornalista Mário Filho / Rio de Janeiro 


Arbitragem 


Ramon Abatti Abel (AB / SC) 

Kleber Lucio Gil (FIFA / SC) 

Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA / GO) 
Paulo Roberto Alves Junior (AB / PR) 
Ricardo Marques Ribeiro (CBF / MG) 

Lilian da Silva Fernandes Bruno (MTR / RJ) 
Sergio de Oliveira Santos (CBF / RJ) 
Wagner Reway (MTR / PB) 

Rafael Traci (MTR/ SC) 


Cronologia 


1º Tempo 2º Tempo 
19:20 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 20:35 Atr 
19:20 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 20:35 Atr 
19:33 Atraso: 3 min Início do 2º Tempo: 20:38 Atr 
20:23 Acréscimo: 5 min Término do 2º Tempo: 21:28 Acrésc 


Resultado Final: 2 X 2 


CBF 
Fabio Deivson Lopes ... T(g) P 129292 12 Cássio Cassio Ramos T(g) P 166276 
Samuel Xavier Brito Ta 292428 4 Gil Carlos Gilberto do N ... q [Je 178854 
André Trindade da Co ... q | e 535518 8 Renato Aug ... Renato Soares de Oli... T [Ip 165836 
Gustavo Nonato Santana T P 337363 9 Yuri Alberto Yuri Alberto Monteir ... 7 [IP 436395 
Paulo Henrique Chaga ... T P 184364 10 Roger Guedes Roger Krug Guedes RR 389307 
German Ezequiel Cano | 691654 23 Fagner Fagner Conserva Lemos T P 177050 
Jhon Adolfo Arias Andrade T P 728790 26 Fabio Santos Fabio Santos Romeu ui? 162248 
Manoel Messias Silva ... T |? 182423 28 Adson Adson Ferreira Soares q [IP 513472 
Marcilio Florencio M ... q | Ip 379386 31 Balbuena Fabian Cornelio Balb ... 7 de 541574 
Matheus Martins Silv ... pd 600636 33 Fausto Fausto Mariano Vera io Rr 776923 
Caio Fernando de Oliveira T P 460683 37 Eduardo Sa... Eduardo Santos Queiroz T P 448892 
Marcos Felipe de Fre... R(g) P 318563 22 Carlos Carlos Miguel dos Sa... R(g) P 534596 
Wellington Aparecido ... Rae 184600 3 Robson Bambt Robson Alves de Barros Gt | IP 352528 
Mario Alberto Pineid ... Im | IP 749161 6 Piton Lucas Piton Crivellaro at | e 439689 
Michel Daryl Araujo ... RE 693055 14 Guilherme ... Guilherme Sucigan Ma... R P 629792 
Nathan Allan de Souza RE 344314 17 Ramiro Ramiro Moschen Benetti RE RR 295418 
Cristiano da Silva Leite RENE 363313 19 Mosquito Gustavo Herric da Silva at | IP 308275 
Marrony da Silva Lib ... Im | IP 463599 21 Mateus Mateus da Silva Vita... RE RR 405246 
Willian Gomes de Siqueira R P 166061 24 Cantillo Victor Danilo Cantil ... Gt | IP 691641 
Yago Felipe da Costa ... RENR 303718 27 Bruno Bruno Ferreira Melo mn | IP 329952 
David de Duarte Macedo R P 348537 30 ROBERT Robert Renan Alves B... R P 612527 
Matheus Martinelli Lima RE 517552 39 Xavier João Vitor Xavier de... RE RR 523897 
Felipe Melo de Carvalho RENR 150801 42 GIOVANE NA. Giovane SantanadoN... R P 582628 


T= Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 


Jogo: 117 


Volta 


aso: Não Houve 


aso: Não Houve 
aso: Não Houve 


imo: 5 min 
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Comissão Técnica 


Fluminense / RJ Corinthians /SP 


Técnico: Fernando Diniz Silva Técnico: Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira 
Assistente Técnico: Eduardo Maciel De Barros Assistente Técnico: Filipe Jorge Monteiro Almeida 
Assistente Técnico: Wagner Bertelli Médico: Ana Carolina Ramos E Corte 

Médico: Douglas Rodrigues Dos Santos Treinador De Goleiros: Luis Miguel Moreira Da Silva 
Preparador Físico: Marcos De Seixas Correa Preparador Físico: Marcelo Flain Carpes 

Fisioterapeuta: Nilton Petrone Vilardi Junior Massagista: Cleber Costa De Souza 


1T 10 


03:00 PN Paulo Henrique Chagas de Lima Fluminense/RJ 
22:00 1T 8 NR Renato Soares de Oliveira Augusto Corinthians/SP 
01:00 2 21 NR | Jhon Adolfo Arias Andrade Fluminense/RJ 
44:00 2 10 NR Roger Krug Guedes Corinthians/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 
1T/2T EM Nome do Jogador 
qa 


01:00 23 Fagner Conserva Lemos Corinthians/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada de maneira 
temerária, na disputa da bola. 


22:00 27 26 Fabio Santos Romeu Corinthians/SP 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada de maneira 
temerária, na disputa da bola. 

45:00 27 | 10 Roger Krug Guedes Corinthians/SP 


Motivo: A8.4. Tirar a camisa por cima de sua cabeça ou cobri-la com a camisa - Por tirar a camisa por cima de sua cabeça, na 
comemoração de um gol. 


+03:00 27 7. André Trindade da Costa Neto Fluminense/RJ 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática, para impedir um ataque 
promissor. 


Cartões Vermelhos 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Nada houve. 


Ocorrências / Observações 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Houve atraso no inicio da partida de 3min, devido a sinalizadores acesos, onde se encontrava a torcida do fluminense.acréscimos devido a substituições, 
atendimento a atletas supostamente lesionados, checagem do var.informo que a partida foi paralisada no 2*tempo, aos 4“min por imin 38seg devido a 

sinalizadores acesos onde se encontrava a torcida do fluminense..foi respeitado 1“min de silêncio as vitimas do covid, e aos torcedores do fluminense, sr. joao 
madeira, sr. domingos fernandes, sra. omite gonçalves e o sr. paulo braz. 


Nada houve. 


Nada houve. 


+2:00 
+1:00 
45:00 
22:00 
31:00 
31:00 
40:00 
40:00 
40:00 
40:00 


ill 
21 


Corinthians/SP 
Corinthians/SP 
Fluminense/RJ 
Fluminense/RJ 
Fluminense/RJ 
Fluminense/RJ 
Corinthians/SP 
Corinthians/SP 
Corinthians/SP 
Fluminense/RJ 


Observações Eventuais 


Relatório do Assistente 


Substituições 


6 - Lucas Piton Crivellaro 


10 - Roger Krug Guedes 


39 - João Vitor Xavier de Almeida 37 - Eduardo Santos Queiroz 


15 - Cristiano da Silva Leite 
38 - Matheus Martinelli Lima 
13 - Nathan Allan de Souza 


70 - Caio Fernando de Oliveira 
8 - Gustavo Nonato Santana 
37 - Matheus Martins Silva dos Sa... 


16 - Marrony da Silva Liberato Si... 21 - Jhon Adolfo Arias Andrade 


19 - Gustavo Henric da Silva 


28 - Adson Ferreira Soares 


21 - Mateus da Silva Vital Assump... 9 - Yuri Alberto Monteiro da Silva 


17 - Ramiro Moschen Benetti 
11 - Michel Daryl Araujo Villar 


8 - Renato Soares de Oliveira Au... 
10 - Paulo Henrique Chagas de Lima 
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